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Carta de fecha 2 de agosto de 2017 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Secretario General 

Tengo el honor de referirme a la Operacion Hibrida de la Union Africana y las 
Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), que fue establecida por el Consejo de 
Seguridad en su resolucion 1769 (2007). La prorroga mas reciente de su mandato se 
aprobo en la resolucion 2363 (2017). 

Tras celebrar las consultas habituales, le comunico que es mi intencion, y la 
del Presidente de la Comision de la Union Africana, Sr. Moussa Faki Mahamat, 
nombrar al Teniente General Leonard Muriuki Ngondi (Kenya) Comandante de la 
Fuerza de la UNAMID. 

El Teniente General Ngondi sucede al Teniente General Frank Mushyo 
Kamanzi (Rwanda), quien ha sido nombrado Comandante de la Fuerza de la Mision 
de las Naciones Unidas en Sudan del Sur. El Sr. Mahamat y yo aprovechamos esta 
oportunidad para expresar nuestra gratitud al Teniente General Kamanzi por su 
dedicacion y su eficaz liderazgo durante su mandato en la UNAMID. 

Le agradeceria que tuviera a bien senalar esta cuestion a la atencion de los 
miembros del Consejo de Seguridad. 


( Firmado ) Antonio Guterres 
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